方法1 - "时钟跳动+gekkio的GB/GBC启动ROM跳线"方法

在GB/GBC系统中拥有一个带有gekkio的GB/GBC Boot ROM跳线的Flash盒。
开启GB/GBC系统。
在GB/GBC系统的标志出现之前，找到GB/GBC系统的时钟引脚对GB/GBC系统的时钟引脚进行调试。
如果GB/GBC系统的时钟引脚被成功地glitched，将出现屏幕变化，然后BIOS转储过程将开始。
如果出现悲伤的脸，这将意味着BIOS转储过程没有完成因为没有活动或试图干扰GB/GBC系统的时钟引脚的尝试失败。
如果出现快乐的脸，这将意味着通过成功干扰GB/GBC系统的时钟引脚BIOS转储过程已经完成。